PHARES ET APPAMILS D'ECLAIRAGE.    .

XX (A), deux pliares n'est que de 10 lieues i/3; ainsi, en allant de run a 1'autre,
on ne perdra jamais la lumiere de vue; la plupart du temps mtsme, le feu do
Gauiarat pourra e'tre vu de la Garouppe.

II n'y a entre ces deux pliares aucun port tres-remarguable; on ne proposo
point, en conse'quence, d'y etablir d'autres fein.

Paris, le c) septembre i8a5.    '

Le Contre-arairal lionoraire, Rapporteur dela (Commission dos phares,

ROSSEL. encouragements e'claire's que M. le Direcleur g&ne'ral des
